CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 





3º RODADA 





o 
VU 
Milan Lazio 
12/08/2021 ds 12:00 
A Donicte Chijr 
Q siacio Giuseope Meazza (mitonos 
D 
w DB Adam Marusié 
Rafael Leão (3) as 
so D Pepe Reina 
Franck Kessié (pênalti perdido)X sy 
sz Bb Luis Alberto 
57 À Elseid Hysaj 
TiemouéBakayoko À 63 
Zlatan Ibrahimovié 7 
95 MigorLasicki 
Lda Estatísticas 
Milan Lazio 
“7 Posse de bola (%) sa 
459 Total de passes 539 
85 Passes corretos (%) 85 
22 Total de chutes 8 
3 Chutes no gol 5 
5 Escanteios 1 
9 Faltas cometidas 18 
âB Escalações 
Milan Lazio 
16. Mike Maignan 25. Pepe Reina & 
2, Davide Calabria 3 Luiz Felipe 
13. Alessio Romagnoli (c) 23, Elseid Hysaj & 
18. Theo Hernândez 33, Francesco Acerbi 
23, Fikayo Tomori 477. Adam Marusié 8 
8 Sandro Tonali euueasiLoiva 
Vo. Brahim Díaz 


10. Luis Alberto & 
421. Serge Milinkovié-Savié 





4 25. Alessandro Florena 47. Felipe Anderson 


J7s. Franck Kessié 45. Pedro 


TerAnte Rebie 4 17. Giro Immobile () 
Banco de Reservas 
1, Ciprian Tátárusanu 1. Thomas Strakosha 
5. Fodé Ballo-Touré 31. Marius Adamonis 
20. Pierre Kalulu Kyatengwa a, Patric 





24, Simon leer 26. Stefan Radu 








46. Matteo Gabbia 5. Gonzalo Escalante 
ta Ismaél Bennacer 8. Jean-Daniel Akpa Akpro 
7. Samu Castillgjo 1/20. Mattia Zaccagni 
1) 41. Tiemoué Bakayoko & 1/29. Manuel Lazzari 
1 56. Alexis Saelemaekers 32. Danilo Cataldi 
111. Zatan Ibrahimovié 1 88. Toma Basié 
27. Daniel Maldini 127. Raul Moro 


64. Pietro Pellegri 194. Vedat Murigj 








